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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Bekendmaking normen radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur 


77 augustus 2015 
nr. 19995EG9 

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands 
Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het 
Ministerie van Economische Zaken de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen. 

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij 
richtlijn 1999/5/EG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 226:2015. Deze richtlijn is verwerkt in het 
Besluit randapparaten en radioapparaten 2007. Dit ter aanvulling op de publicatie van 6 maart 2015/ 
nr. 19995EG8 (Stcrt. 6901, 16 maart 2015). 

Deze bekendmaking wordt gedaan namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afdeling klantenservice van NEN. Tel. 015- 
2690391, fax 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde normen via Internet worden besteld 
(www.nen.nl). 

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst 

De besturen van NEN en NEC 
Voor deze 

De directies NEN en NEC 


1 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 

NEN-EN-IEC 60825-1:2014 

EN 60825-1:2014 

Veiligheid van laserproducten - Deel 1: 
Apparatuurclassificatie en eisen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60825-1:2007; 
NEN-EN-IEC 60825-1:2007/ 
C1:2008 

2017-06-19 

NEN-EN-IEC 62368-1:2014/ 
C1:2015 

EN 62368-1:2014/Cl:2015 

Audio/video, informatietechnologie- en 
communicatietechnologie-apparatuur - 
Deel 1: Veiligheidseisen 



NEN-EN 300422-2:2015-06 

EN 300422-2:2015 

Elektromagnetische compatibiliteit 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Draadloze microfoons werkend in de 25 

MHz tot 3 GHz frequentie-band - Deel 2: 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn 
noot 2 

NEN-EN 300422-2:2011-08 

2017-02-28 

NEN-EN 301489-4:2015-05 

EN 301489-4:2015 

Elektromagnetische compatibiliteit en radio 
spectrum aangelegenheden (ERM) - 
Elektromagnetische compatibiliteits (EMC) 
norm voor radioapparatuur en diensten - 
Deel 4: Specifieke voorwaarden voor vaste 
radioverbindingen en aanvullende appara¬ 
tuur 

noot 2 

NEN-EN 301489-4:2012-11 

2017-02-28 

NEN-EN 301489-6:2015-05 

EN 301489-6:2015 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrum zaken (ERM) - ElectroMagne- 
tic Compatibility (EMC) norm voor radio 
apparatuur en radiodiensten - Deel 6: 
Specifieke voorwaarden voor Digital 
Enhanced Cordless Telephone (DECT) 
apparatuur 
noot 2 

NEN-EN 301489-6:2008-08 

2017-02-28 

NEN-EN 301502:2015-03 

EN 301502:2015-03 

Wereldwijd systeem voor mobiele 
communicatie (GSM) - Geharmoniseerde 

EN voor basisstation apparatuur welke 
invulling geeft aan de essentiele eisen van 
artikel 3.2. van de R&TTE richtlijn 
noot 2 

NEN-EN 301502:2014-07 

2016-11-30 

NEN-EN 301841-3:2015-04 

EN 301841-3:2015 

VHF lucht-grond Digital Link (VDL) Mode 2 - 
Technische eigenschappen en meetmetho¬ 
des voor grondapparatuur - Deel 3: 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn 
noot 2 

NEN-EN 301841-3:2011-11 

2016-01-31 

NEN-EN 301893:2015-03 

EN 301893:2015-03 

Breedband radiotoegangsnetwerken 
(BRAN) - 5 GHz hoge-prestatie RLAN - 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn 
noot 2 

NEN-EN 301893:2012-06 

2016-12-31 

NEN-EN 301908-1:2015-03 

EN 301908-1:2015-03 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn - Deel 1: Introductie en 
algemene eisen 
noot 2 

NEN-EN 301908-1:2013-04 

2016-12-31 


Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de 
vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van 
intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke 
gevallen anders kan zijn. 

Noot 2: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de 
aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van 
overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving. 
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